Dr. Hipolit Rychlicki 


lekarz górniczy w Jaworznie 


po długiej chorobie w 43 roku życia swego przeniósł się do wieczności dnia % listopada 1885. 


W ciężkim smutku pogrążona rodzina zaprasza Przyjaciół, Kolegów, Znajomych i pobożną Pu- 
bliczność na obchód pogrzebowy, odbyć się mający w Jaworznie w poniedziałek, t. j. dnia 9go 
listopada b. r. o godzinie 4 popołudniu. 


W Drukarni Związkowej w Krakowie, ul. św. Jana 


